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Volledige melding 

4 augustus 2016, Wilhelminaplein 8, 5121 ES 
gedeeltelijk slopen gebouw 


Aanvragen en (geaccepteerde) meldingen omgevingsvergunning 

Ingediende aanvragen, (geaccepteerde) meldingen en volledige sloopmeldingen liggen niet ter inzage 
en het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk. 
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